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§. 94 Variirte Systeme.
Durch das Vorhergehende ist das Proble Schwingungen eines Systems auf die Bestimmun^ Coordinaten, also im Wesentlichen auf die A Gleichung nien Grades zuriickgefiihrt. Dies Res nun mit Vortheil anwenden, urn den Einfiuss zu kleine Aenderungen in der Verfassung des Sy Schwingungsvorgang haben.
Um dies zu zeigen, gehen wir aus von ei: dessen Lage durch die normal en Coordinaten (j so dass also die Functionen T und V durch d: §. 93 dargestellt sind. Daneben betrachten wir von nur unendlich wenig verschiedenes System und V die allgemeinen Ausdriicke §. 93 (1), (ti nehmen dann die Grossen
au — 1, a12, ••• am,     cn — mf, cJ2, ••• a21, a.22 — 1, ••• a2n,     £21? C22 — w&2a, •••
als unendlich kleine Grossen erster Ordnung an Potenzen und Producte gegen die niedrigeren zu sind.
Die dem System S' entsprechenden harmor gungen seien nach §. 93, (5)                         »
(1) < cos (ft t - ai),  42) cos (ft t - a,) • • . 4*> so dass ^ ft2, . . . pj die Wurzeln der Gleichunf
sir.h  von   waA m^ . . . m*   nnr   nm